MEDIA FREQUENZA. 


Commutators su Onde Media 2; coman do to no In poelzlone Medio; 
mleuratore d’uadte In parallelo alia boblna mobile. _ 

Generator* col legato tra la grlglla della 6 8A7 attravereo 60000 pF 

* ftog^ato a 470 kHz. Regolare I nuclei dl L1-L2 elno a maulma 
uadta. 


OHDE LUNQHE. - Begnale a 300 kHz. Indlce au 1000 m., regolare 
compeneatore oeclllatore C21, pol C10 e CIO, per maaalma uadta. Pol 
eegnale a 100 kHz, slntonlzzare col coman do elntonla, qulndi regolare 
C22 per maulma uadta. 


ONDE M EDI E. - Segnale a 1460 kHz. Indlce della ecala su 207 m. 
Regolare C20 deiroecillatore, pol C16 e C11 del circuit! R. F. e Antenna 

per maulma ueclta. M „ 

Segnale a 600 kHz. Slntonlzzare col comando dl elntonla. Rego¬ 
lare C20A per maUima ueclta rieintonlzzando contemporaneamente. 


ONDE CORTE (A). - Commutatore eu A. 8egnale a 0 MHz. Indlce 
ecala eu 33,3 m. Regolare CIS, pol C14 e C8 per maulma ueclta. 8egnale 
a 6 MHz. 81ntonizzmre col comando dl elntonla e regolare II nucleo 
dl L16 per maulma ueclta rieintonlzzando contemporaneamente. 

ONDE CORTE (B). - Commutatore eu B. Segnale a 15 MHz. 
Indlce ecala eu 20 m. Regolare CIS* pol C13 e C8 per maulma ueclta. 
Segnale a 10 MHz. Slntonlzzare col comando elntonla e regolare II 
nucleo dl LI4 per maulma ueclta rieintonlzzando contemporaneamente. 


ONDE CORTE (C). - Commutatore au C. Segnale a 22,6 MHz. 
Indlce ecala eu-13,3 m. Regolare Cl 7, pol C12 e C7 per maeeima ueclta. 
Segnale a 15 MHz. Slntonlzzare col comando dl elntonla e regolare II 
nucleo dl L 13 per maulma ueclta rieintonlzzando contemporaneamente. 
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